HASTA YATAĞI KİRALAMA İSTANBUL 

Her hastanın tedavi şekli aynı olmadığı gibi her hastanın ihtiyaç duyduğu hasta yatağı tipi de aynı 
olmamaktadır. Kimi hastaların tedavi süresi ve bakımı daha yoğun bir bakım gerektirirken kimi 
hastaların tedavisi daha kısa süre ve daha az bakım gerektirmektedir. Bu nedenle kullanılan yatağın 
özellikleri, kullanım süresi de bu durumlara göre değişkenlik göstermektedir. Eğer ki hasta yatağı 4 
aydan daha kısa süre kullanacaksa böyle bir yatağın satın alınması yerine kiralanması daha uygun 
olacaktır. Bir diğer durum ise hasta yatağına ihtiyaç duyulup hasta yatağı satın alınma şansı olmayan 
durumlarda da hasta yatağı kiralama seçeneğine gidilebilmektedir. Firmamız bu nedenlerden ötürü 
hasta yatağı kiralama İstanbul ili içerisinde hastaların tedavi süreçlerini doğru bir şekilde 
geçirebilmeleri için uygun kiralama hizmeti vermektedir. 

Hasta yataklarının fiyatları sahip olduğu özelliklere göre yatak fiyatları artış göstermektedir. Hasta 
yatağı ne kadar çok sayıda özelliğe sahip olursa yatağın fiyatı da o denli değişiklik gösterir. Bu durum, 
hastaların çoğu zaman ihtiyacı olan yatağı satın alamamasına yol açmaktadır. Doğru hasta yatağında 
tedavi sürecini geçiremeyen hasta birçok olumsuzlukla karşı karşıya kalmaktadır. Bunların başında 
hastanın tedavi süresinin uzaması ya da istenilen iyileşmenin sağlanamaması gelmektedir. Bunun 
haricinde daha da kötüsü ise hastanın sağlığının bulunduğu durumdan daha fazla kötüye gitmesine de 
yol açabilmesidir. Bu nedenle firmamız satış yaptığı hasta yataklarının haricinde hasta yatağı 
kiralama İstanbul ili içerisinde kiralama hizmeti de başarıyla gerçekleştirmektedir. 

Detaylı Hijyen Hasta Yatakları 

Firmamız hasta yatakları kiralama İstanbul hizmetinde kiraladığı yatakların dezenfeksiyon işlemlerine 
gereken tüm özeni göstermektedir. Bu konuda çok hassas olan firmamız hastaların sağlığına herhangi 
bir şekilde olumsuz etkileyebilecek durumları ortadan kaldırmak için çalışmalarını detaylıca işleme 
koymaktadır. Kiralanan hasta yatakları, özel bir dezenfektan ile temizlendikten sonra hasta yatağı 
üzerine jelatinli yasta yatağı koymaktadır. Hasta yatağı örtüsü bir diğer adıyla alez her yatak 
kiralandığında sıfır bir şekilde hastanın kullanımına tahsis edilmektedir. 

Hasta Yatağı Kiralama İstanbul 

Firmamız bünyesinde evde hasta yatağı içerisinde geçirilmek zorunda olan tedavi süreçlerinde gerekli 
olan rahat ve güvenli yatak modellerini bünyesinde bulundurmakta ve hasta karyolası kiralama 
İstanbul içerisinde faaliyet göstermektedir. Hasta yatağı seçiminde önemli olan noktalar konusunda 
uzman danışmanlarımız sizlere detaylı bilgi vermektedir. Hasta yatağı seçiminde fiyatın dışında doğru 
yatağın temin edilmesi hasta ve hasta bakıcı için çok büyük bir önem taşımaktadır. Hasta yatağı 
seçerken hastanın rahat edebileceği, hasta bakıcı ya da hasta refakatçisinin rahat kullanabileceği 
yatak tipinin seçilmesi gerekmektedir. Doğru şekilde seçilmeyen bir yatak hem hasta için hem de 
hasta bakıcı için sorunlar meydana getirecektir. Eğer ki geçici bir süre hasta yatağına ihtiyaç 
duyuyorsanız eğer, hasta yatağı kiralama İstanbul hizmeti almanız sizin için daha uygun olacaktır. 

Hasta yatağı kiralama İstanbul ili içerisinde hizmet veren firmamız, hasta yatağını satın almakla aynı 
şekilde hizmet vermektedir. Yani yatağı kiraladığınız zaman firmamız, uzman çalışanları ile yatağın 
kurulmasını istediğiniz eve getirir, yatağı uygun şekillerde kurar ve kullanım şekilleri hakkında detaylı 
bilgiyi tarafınıza aktarmaktadır. Ardından yatak kullanım ihtiyacınız ortadan kalktıktan sonra yine 








uzman personelimiz yatağı uygun şekillerde nakliyesini gerçekleştirerek sizden geri almaktadır. Bu 
aşamalarda siz nakliye ve yerleştirme gibi ekstra zahmetlere girmekten firma olarak sizi kurtarıyoruz. 

Hasta yatağı kiralama İstanbul içerisinde detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir, uygun 
olan yatağı kolaylıkla kiralayabilirsiniz. 

Kaynak: https://www.hastakaryolasiemek.com 



